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Mündlicher Bericht 

des Ausschusses für Wahlprüfung und Immunität 
(1. Ausschuß) 


betr. Genehmigung zum Strafverfahren gegen den Ab- 
geordneten Metzger gemäß Schreiben des Amts- 
gerichts Wiesbaden, Abt. 87 (Az. 8a Bs 280/53) vom 
4. Januar 1954 (1/14) 


Berichterstatter : ^ 

Abgeordneter Dr. von Merkatz 


Antrag des Ausschusses: 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Genehmigung zum Strafverfahren gegen den Abgeordneten 
Metzger wird nicht erteilt. 

Bonn, den 6. Februar 1954 


Der Ausschuß für Wahlprüfung 
und Immunität 

Dr. Schneider (Lollar) Dr. von Merkatz 
Vorsitzender Berichterstatter 
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